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  فتاوى الطهارة

  حكم الكدرة بعد سبعة أيام - الشيخ عبدالرحمن البراك (10267)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم. يقول السائل امرأة مدة حيضها سبعة ايام وفي الاشهر الاخيرة اصبحت لا ترى الطهر في اليوم السابع وانما تستمر معها القدرة الى اليوم الحادي والعشرين وتكون القدرة متفرقة خلال اليوم
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  فقد تنزل اربع مرات في اليوم وتكون قليلة ليست كالدم فما الحكم في مثل حالها تمت سبعة ايام وقد انتهى حيضها التي تستمر الى هذه المدة لا تلتفت اليه صلي
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